Formeln fiir die specifiscken Warmen der festen Korper.          223
ist, I = 18598.    Fur 33° und 86° haben wir nach Fizeau
^—1 = 0,000003238, bezw. 0,000005527, 0 v1
also ergiebt sich bei 33° das cp = 0,1305, bei 86° das cp = 1730, wahrend sein sollte Cp = 0,1314 bezw. cp = 0,1769. Die Uebereinstimmung lasst angesichts der so weit abstehenden Temperaturen (— 43° und 0°), fiir welche die Constanten d und k bestimmt sind, kaum etwas zu wiinschen iibrig, zumal wenn man beachtet, dass bei der Weiterrechnung eine so ganz freinde Formel wie die Ausdehnungsforrnel concurrirt. Wie weit diese Ausdehnungsformel angewendet werden darf, weiss ich nicht. Aber es ist sehr bemerkenswerth, dass die Uebereinstimmung selbst
noch bis iiber 200° vorhanden ist.    Fiir 200° ist    ;"      = 0,00001045
0 &
und demnach cp = 0,2644 statt 0,2685. also selbst bei dieser Tern-peratur noch sehr gut mit der Beobachtung iibereinstimmend. Und dabei sind die Werthe von c' und A nicht einmal den Beobachtungen genauer angepasst. Die berechneten Zahlen sind samratlich kleiner als die beobachteten; man braucht nur die Constante A, ein wenig zu andern, um die Uebereinstimmung noch viel auffalliger zu machen. Auf genaue Ermittelung der Constanten kommt es mir jedoch nicht an, sondern nur auf den Nachweis der Richtigkeit der Formel, und dieser diirfte hinreichend gefiihrt sein, mindestens fur Temperaturen zwischen — 50° und -(- 300°. Wie sich die Theorie ausserhalb dieser Grenzen verhalt, weiss ich nicht, da die Formeln fiir die Ausdehnung nicht reichen.
Die specifische Wiirme der festen Korper bei constantem Volumen ist fast genau so gross, wie die bei constantem Druck, dem entspricht auch die Formel 11) der hier dargelegten Theorie. Sie giebt zusammen mit der unter 9)
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/I    \ ~     ist zwar von der Ordnung von cp selbst, aber o &
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ist gross, bis zu 10 und mehr.und setzen gemass der obigen Zusammenstellung   i
